جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 1 : رمز المدرسة : 1091 رقم الصفحة من 1 إلى 3 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الصفوة للبنين 








1421911091001 | أيمن عزيز حميد مطرود | 50 | 34 | 29 | 50 | معد ا 
_ 1421911091002 _| أيهاب محمد ابراهيم محمد | 50 | 53 | 34 | 52 | مل 
| 1421911091006 | احمد حسن راشد سلمان ااا | 55 | 50 | 73 | 86 | نج | 24 
| 1421911091007 _| احمد حسين يونس محمود ا | 50 | 4 | 52 | 55 | مس | 0 
| 1421911091009 | احمد محمد علي محمد | 50 | 50 | 50 | 24 | مس | 0 
| 11911091011_| امير مجيد حميد داغر ااا | 62 | 59 | 50 | 78 | نج | 249 
_ 1421911091012 | ايمن رياض شريف خماط 0 | 38 | 30 | 26 | 50 __ 

| 1421911091013 _| ايمن علي محمد عبيد ___| 50 | 51 | 32 | 5 | سس ]| 0 
_ 1421911091014 | حسن فريد على حسين __________ | غ | غ | م | غ 

0 | 21911091017 | حسين علياحمدوسمي ااا | 52 | 54 | 55 | 63 | نجج | 224 
| 1421911091018 _| حسين قحطان عدنان كامل | 50 | 50 | 33 | 5 | مس | 0 
2 | 1421911091019 _| حسين هاشم محمد عبد النبي ا | 73 | 57 | 6 | 9 | نجج | 25 
3 | 1421911091020 _| حسين يعرب ارشد ابراهيم ااا | 57 | 60 | 55 | 58 | نجج | 20 
4 | 1421911091023 | حيدر عبد المرتضى كريم عليوي_ 1 | 50 | 51 | 50 | 50 | نج | 201 
5 | 1911091024 | رسول جاسم محمد خليل ااا | 55 | ا5 | 52 | 54 | نج | 22 
6 | 1421911091026 | رضا مؤيد محمد موزان || 66 | 76 | 51 | 5 | نج | 23 
7 | 1911091027 | رضامدحت رضاعبود | 50 | 50 | 50 | 58 | نجج | 208 
8 | 1421911091028 | سجاد باقر محمود تعيب ااا | 50 | 50 | 35 | 53 | مل 
9 | 1421911091029 | سجاد عباس عبد الرضا علي ا | 50 | 4 | 37 | 58 | مل 
0 | 1421911091030 _| سجاد قحطان حسب الله فيصل ا | 50 | 33 | 50 | 52 | مل 
21 | 1421911091032 _| سيف منذر صالح موحان ا | 50 | 31 | 28 | 57 | مسل 
2 | 1421911091034 _| صلاح الدين كريم خلف خضير_ 0 | 42 | 40 | 24 | 50 __ 
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4 | 1421911091036 | عامر امير عبد العزيز رحيم 57 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1091 رقم الصفحة من 2 إلى 3 


1 5000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثانية 3 5 / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الصفوة للبنين 


01 14229 عبد الله جاسم محمد داغر 
14219110912 عبد الله سامی حميد داغر 










26 


7 | 1421911091043 | عبد الله على راشد سلمان | 50 | 33 |1 
8 | 1421911091045 | علاء سعد على محمود 10000000 |0 50 | 38 | 
9 | 1421911091046 | علي باسم جعيجع دخيل | 50 | 42 1 





0 | 1421911091048 | علي خليبص عبد الحسن كريم 
1 | 1421911091049 | علي رضا نعمة جاسم 


234 


2 
5 
0 | 6056 إكاظ مهدي كظر ميدي ا | 50 | 39 | 268 | a‏ 

71 50 65 55 ناجح 


8 | 1421911091076 | منتظر صدام هاشم احمد 7 


0 "١ 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 
رمز المدرسة : 1091 رقم الصفحة من 3 إلى 3 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 











| 49 | 142191109108 | موسى محمد على مهدي ا | 54 | ي4 | 39 | 65 | مسل | 08 
50 | 1421911091081 | نجم عبد الله خضر على ا | 50 | 35 | %7 | 4 
| 51 |_1421911091083 | يوسف حسين على محمد | 50 | 30 | ‰8 | 5_| سمط | 0 _ 






برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


